TD‏ عسي ل 
لحي سد اس هد 


ابتدائية عبدالله بن حذافة السهمي 


جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 
للعام الدراسي ٤٤٥١‏ ه - الدور الأول 


(التالث ٠‏ الرابع ٠‏ الخامس. السادس ) 


اجتماعيات 
( الرابع ٠‏ الخامس. السادس ) 
انجلیزی 


(الرايع ٠‏ الخامس. السادس ) 


اسلامية 


£ 


الخميس: ) / ٠‏ / ٥٠٤٤اه‏ إعلان النتاثج عبر نظام نور 


عا ستكون الاختبارات حضوريا في المدرسة ووفقا لما يلى : 

يتم دخول الطلاب للجان الاختبارات الساعة ( 7:١5‏ ) ويبدأ اختبار الفترة الأولى الساعة ( ۷:۳١‏ ) 
# يكون انصراف طلاب الصف الثالث يوميًا بعد إنتهاء اختبار الفترة الأولى مباشرة وبقية الطلاب بعد 

انتهاء اختبار الفترة الثانية مباشرة ونأمل عدم التأخر 

من يتغيب عن الاختبار يرصد له غائبًا ويعاد له الاختبار إذا أحضر عذرًا رسميًا بداية الفصل الثاني. 
+ على الطالب إحضار أدواته علمًا أن الكتابة بالقلم الأزرق فقط ويسمح للصف الثالث بالقلم الرصاص. 

نؤكد على أهمية الإلتزام بالمواعيد ومتابعة الأبناء وتربيتهم على الإنضباط والجدية. 

يمكنكم الإطلاع على النتائج من خلال برنامج نور وسيتم إشعاركم لاحقا بموعد نشرها . 

ملاحظة: 
نرجو حث الأبناء على احترام المقررات الدراسية وعدم امتهانها والمحافظة عليها والحرص على الكتب 

التي ستستمر مع الطالب في الفصل الدراسي الثاني. 


مدير المدرسة: 
أ/ علي بن محمد آل معيض 


